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Der er ingen kildehenvisninger i denne artikel, hvilket er 
et problem . 

Du kan hjælpe ved at angive kilder til de påstande, der fremføres. Hvis 
ikke der tilføjes kilder, vil artiklen muligvis blive slettet. 



ASL er et forkortelse for American sign language, som betyder: 
Amerikansk tegnsprog. I øvrigt det mest udbredte tegnsprog i 

verden. Ligesom de fleste lærer engelsk, lærer de fleste døve ASL. 
[ kilde mangler ] 




Denne artikel er for kort 

Dette opslag er for kort og indeholder for lidt formatering. Det bør snarest muligt 
udvides til en artikel eller indskrives i en eksisterende artikel. 

Husk at fjerne skabelonen hvis opslaget udvides. 


Hentet fra " https://da.wikipedia. 0 rg/w/i ndex.php?title=ASL&oldid=10376011 " 
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